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Raumliche Veiieilung der Energie.

II, 25.

Da die Oberflache des Magneten eine geschlossene Flache ist, so kann
man das erste Integral mifc Hilfe des Grreenschen Satzes in seiner
ersten Form (I, 20) in ein Integral liber den Raum zwischen der Ober-
flache des Magneten und der unendlicli fernen Ivugel umwandeln, an
der ja das in gleicher Weise gebildete Oberflachenintegral 'aus frtiher
besprochenen Griinden gleicli Null sein wiirde. Ebenso lafit sich natiir-
lich das zweite Integral in ein Raumintegral liber den Innenraum ver-
wandeln. Die gesamte Energie besteht dann also aus einer Sumrne von
zwei Teilen, von denen der eine Teil iiber das ganze aufiere Feld ver-
teilt erscheint, der andere iiber den Innenraum des Magneten. Wir
wollen diese Teile als die Energie des aufieren Feldes, Tft, und die
innere Energie des Magneten, Ti5 unterscneiden. Fiir die Energie des
auBeren Feldes ergeben die Umformungen in der gleichen Weise wie
in I, 40:

oder unter BerucksicMgung der Bedeutung von ^ und 93

Im magnetischen Felde ist aber nach (60
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gleich Null.  Also stellt sicn die Energie des auBeren Feldes dar in der
Form :
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ausgedehnt liber den ganzen Raum, den das Feld einnimmt. Wie die
Energie des elektrischeu Feldes konnen wir also auch die Energie des
magnetischen Feldes als eine Summe von Energiebetragen auffassen, die
in den einzelnen Raumelementen des Feldes aufgespeichert sind. Dann
betragt der Euergieinhalt im Raumelemerit dv:
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oder in der Raumeinheit:

87:ebene Feld, dessen
